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zu Gleichgewicht fiihren (S. 372). Es komrat also tiberhaupt die ganze Grosse T nicht in Betracht, da der von den Variabeln allein abhangige Theil als in F' mit eingeschlossen angesehen werden kann, Z7° ist dann die ganze innere Energie und gleich U. Soinit hatten wir
und, well alle Yariabeln unabhangig seio sollen, 118)                   P^|f.
Setzt man jetzt
wo also S eine neue Function bedeutet, so hat man nach 115), indem U"0 jetzt mit U bezeichnet wird,
120^     '                            l# = J® d&
und nach 113)
m)                 H = |E_^||,
somit nach 118)
3 U                d S         d                                  dF
3 £i                9 &       'd %i                                d %i
Die Gleichungen 120) nnd 122) sind die bekannten Grundformeln der Thermodynamik fur umkehrbare Vorgange, in denen S die Entropie, F die freie Energie bedeutet. Man darf aber nicht ausser Acht lassen, dass in Folge der Gleichsetzung von $Q° mit &d S das zweite Princip der Thermodynamik schon eingefiihrt ist. Also o h n e dieses Princip sind die Gleichungen 120) und 122) nicht abgeleitet und auch auf diesein Wege nicht ableitbar. (Vergl. Bd. I, Abschn. 12.)
Die   Hauptgleichtingen,   welche diese Theorie   eigentlich ergiebt, sind die 115) und 118), also
I            — = JEo ,
123)wei Theile, einer U"° soil nur von den Variabeln abhangig sein, der indere T° auch von den Veranderungen dieser Variabeln, dann istarmeleitung. Die Warme Q kann dann in ein Element des Korpers nur durch die Oberflache eindringen; nennen wir d(5 ein Element dieser Oberflache, Qf die eine Einheit derselben treffende Warmenienge, (Qf, n) den Winkel zwischen der Richtung des Warmestromes und der nach innen ge-zogenen Normale an d (5, so ist
